Bilateral Koroner Arter Fistiilleri / Bilateral Coronary Artery Fistulas 
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82 yasinda erkek hasta klinigimize bir aydir mevcut, eforla iliskisiz, batic! karakterde gogiis agrisi sikayeti ile basvurdu. Hasta 
hipertansiyon tanisi ile yaklasik 10 yildir ramipril+hidroklorotiazid (2,5/12,5 mg) tedavisi almaktaydi. Kardiyovaskiler sistem 
muayenesinde kan basinc! 125/85 mmHg ve kalp hizi 80 atim/dk olarak belirlendi. Il. interkostal aralik - sternum sol kenari 
bileskesinde sistolik 2/6 Ufiriim saptandi. Elektrokardiyografisinde patoloji saptanmayan hastada transtorasik ekokardiyografi 
sonucu normal sol ventrikil sistolik fonksiyonlari, normal boyutlarda sag ve sol kalp bosluklari, normal pulmoner arter ¢ap ve akimi 
izlendi. Treadmill egzersiz testinde hafif dizeyde atipik karakterde gogtis agrisi olmasi Uzerine test erken sonlandirildi ve koroner 
anjiyografi planlandi. Koroner anjiyografide sol 6n inen arter proksimal kesiminden (Sekil 1 A,B) ve sag koroner arter proksimal 
kesiminden (Sekil 1 C) koken alip pulmoner artere drene olan fistiller izlendi. Koroner arterlerde kritik dzeyde (>%50) aterosklerotik 
lezyon saptanmadi. Anjiyografi sonrasi tekrar edilen ekokardiyografide Qp/Qs orani 1,2 olarak hesaplandi. iskemi taramasi icin 
yapilan miyokard perfiizyon sintigrafisi sonucu iskemik alan saptanmadi. Hastanin kalp bosluklarinin normal boyutlarda olmasi, 
ekokardiyografik degerlendirmede ciddi sant bulgusunun olmamasi, sintigrafi sonucu iskemi saptanmamasi ve gogiis agrisinin 
atipik olmasi sebebi ile semptomlarin koroner arter fistiillerine bagli olmadigi sonucuna varildi. Hastaya islem uygulanmamasi ve 
klinik izlemine karar verildi. 


Sekil 1. (A-B) Sag anterior oblik - kraniyal ve sol lateral projeksiyonlarda, sol 6n inen arter - pulmoner arter arasi fistiil (C) Sol anterior oblik projeksiyonda sag koroner 
- pulmoner arter arasi fistiil 
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